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(Kaclikova, E. (91) 101) 





Fusion crosses 
Interspecies recombination; Streptomyces genetics; Genetic 
analysis (Mirdamadi-Tehrani, J. (91) 187) 





Gene arcA 
Escherichia coli; Cytochrome o and d oxidase; Gene fnr; 
Anaerobic gene expression (Cotter, P.A. (91) 31) 


Gene fnr 
Escherichia coli; Cytochrome o and d oxidase; Gene arcA; 
Anaerobic gene expression (Cotter, P.A. (91) 31) 


Genes, tol 
lutA receptor; Cloacin DF13; Bacteriocin; Iron-uptake; Es- 
cherichia coli (Thomas, J.A. (91) 107) 


Genetic analysis 
Interspecies recombination; Streptomyces genetics; Fusion 
crosses (Mirdamadi-Tehrani, J. (91) 187) 


y -D-Glutamyl-L-diamino acid endopeptidase II 
Bacillus sphaericus; Sporulation; Peptidoglycan (Hourdou, 
M.-L. (91) 165) 


Glycopeptide resistance 
Penicillin-binding proteins; B-Lactam hypersusceptibility; En- 
terococcus Faecium (Al-Obeid, S. (91) 79) 


Glycosylation 
Tunicamycin; Streptomyces lysosuperficus; Mapping; Yeast: 
Recombinant DNA; Complementation (Alex, L. (91) 43) 


Gradiplate 
Death rate; Temperature; Maximum temperature; Tempera- 
ture gradient; Klebsiella terrigena (Niemela, S.1. (91) 181) 


Hansenula polymorpha 
Yeast; Candida boidinii; Plant toxin; Peroxisome assembly; 
Peroxisomal membrane (Sepulveda Saavedra, J. (91) 207) 


Heavy chain 
Clostridium botulinum; Immunoscreening; Nucleotide  se- 
quence (Jung, H.H. (91) 69) 


HeLa cells 
Chlamydia trachomatis; Lipids; Protein receptor (Joseph, T.D. 
(91) 177) 












Hemagglutinin 
Vibrio mimicus; Vibrio cholerae 01; Vibrio cholerae non-01; 
Adherence; Small intestine (Uchimura, M. (91) 73) 


Hemorrhagic colitis 
Escherichia coli; Adherence; Colonization (Beebakhee, G. (91) 
63) 


Heterologous expression in Escherichia coli 
Streptomyces avermitilis; Pigment production; Escherichia coli 
(Tibbetts, M.W. (91) 9) 


Histone 
DNA-binding protein; Thermophile; Archaeon; Methanogen; 
Methanothermus fervidus (Stroup, D. (91) 271) 


Histones 
Chlamydia; Monoclonal antibody; Western blot (Vretou, E. 
(91) 225) 


Hydrogenase 
Rhodospirillum rubrum; H,-Metabolism; Nickel; Phase-sep- 
aration (Koch, H.-G. (91) 193) 


Hyphal tip bursting 
Penicillium chrysogenum; Hypotonic shock; Plug formation; 
Ultrastructure; Woronin bodies (Collinge, A.J. (91) 49) 


Hypotonic shock 
Penicillium chrysogenum; Hyphal tip bursting; Plug formation; 
Ultrastructure; Woronin bodies (Collinge, A.J. (91) 49) 


IgG-binding domain 
Staphylococcus aureus V8 strain; Repetitive octapeptides; 
Translation start (Finck-Barbangon, V. (91) 1) 


Imipenem 
Carbapenem; Meropenem; Resistance; Bacteroides fragilis 
(Podglajen, I. (91) 21) 


Immunodetection 

Actinorhiza; Ammonium assimilation; Nitrogen fixation; 
Root-nodule symbiosis; Western blot; Frankia; Alnus incana 
(Lundquist, P.-O. (91) 141) 


Immunoscreening 
Clostridium botulinum; Heavy chain; Nucleotide sequence 
(Jung, H.H. (91) 69) 


Interspecies recombination 
Streptomyces genetics; Genetic analysis; Fusion crosses 
(Mirdamadi-Tehrani, J. (91) 187) 


Intestine 
Escherichia coli; Diarrhea; Adhesion; Lactobacillus aci- 
dophilus (Chauviére, G. (91) 213) 


Intracytoplasmic membrane 

Cell-free synthesis; Membrane biogenesis; Photosynthetic ap- 
paratus; Reaction center subunit; Rhodobacter capsulatus 
(Troschel, D. (91) 129) 


Iron-uptake 
Genes, tol; IutA receptor; Cloacin DF13; Bacteriocin; Es- 
cherichia coli (Thomas, J.A. (91) 107) 


IutA receptor 
Genes, tol; Cloacin DF13; Bacteriocin; Iron-uptake; Es- 
cherichia coli (Thomas, J.A. (91) 107) 


Klebsiella terrigena 
Death rate; Temperature; Maximum temperature; Tempera- 
ture gradient; Gradiplate (Niemela, S.I. (91) 181) 


B-Lactam hypersusceptibility 
Penicillin-binding proteins; Glycopeptide resistance; Entero- 
coccus Faecium (Al-Obeid, S. (91) 79) 


Lactobacillus acidophilus 
Escherichia coli; Diarrhea; Adhesion; Intestine (Chauviére, G. 
(91) 213) 


La France 
Double-stranded RNA; Segment changes; Agaricus bisporus; 
Mitochondria (Morten, K.J. (91) 159) 


Leuconostoc mesenteroides 
Acetoin; Pyruvate; Electron acceptor (Nuraida, L. (91) 245) 


Lipids 
Chlamydia trachomatis; HeLa cells; Protein receptor (Joseph, 
T.D. (91) 177) 


Lipopolysaccharide 
Escherichia coli; Capsular polysaccharide; N-Acetylneura- 
minic acid (Kogan, G. (91) 135) 


Listeria monocytogenes 
Bioluminescence; Phenol; Chlorhexidine diacetate (Walker, 
A.J. (91) 251) 


Mapping 
Tunicamycin; Streptomyces lysosuperficus; Yeast; Glycosyla- 
tion; Recombinant DNA; Complementation (Alex, L. (91) 43) 


Maximum temperature 
Death rate; Temperature; Temperature gradient; Gradiplate; 
Klebsiella terrigena (Niemela, S.1. (91) 181) 


Membrane biogenesis 

Cell-free synthesis; Intracytoplasmic membrane; Photosyn- 
thetic apparatus; Reaction center subunit; Rhodobacter capsu- 
latus (Troschel, D. (91) 129) 
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Meropenem 


Carbapenem; Imipenem; Resistance; Bacteroides fragilis 


(Podglajen, I. (91) 21) 


H ,-Metabolism 
Rhodospirillum rubrum; Hydrogenase; Nickel; Phase-sep- 
aration (Koch, H.-G. (91) 193) 





Methanogen 
DNA-binding protein; Thermophile; Archaeon; Histone; 
Methanothermus fervidus (Stroup, D. (91) 271) 


Methanogenic bacteria 

Formaldehyde conversion; Sodium pump; Methyl-tetrahydro- 
methanopterin: coenzyme M _ methyltransferase; Methano- 
sarcina (Becher, B. (91) 239) 


Methanosarcina 

Methanogenic bacteria; Formaldehyde conversion; Sodium 
pump; Methyl-tetrahydromethanopterin : coenzyme M methyl- 
transferase (Becher, B. (91) 239) 


Methanothermus fervidus 
DNA-binding protein; Thermophile; Archaeon; Methanogen; 
Histone (Stroup, D. (91) 271) 


Methyl-tetrahydromethanopterin:coenzyme M_ methyltrans- 
ferase , 
Methanogenic bacteria; Formaldehyde conversion; Sodium 
pump; Methanosarcina (Becher, B. (91) 239) 


Minicells of Escherichia coli 

Murein hydrolase; Autolytic enzyme; Penicillin-induced bac- 
teriolysis; Soluble lytic transglycosylase; Phage MS2 lysis pro- 
tein; Resting cells (Markiewicz, Z. (91) 119) 


Mitochondria 
Double-stranded RNA; Segment changes; Agaricus bisporus; 
La France (Morten, K.J. (91) 159) 


Molybdenum co-factor 
Pseudomonas stutzeri; Nitrite sensor; Denitrification; Respira- 
tory nitrite reductase; Transposon Tn5; Chlorate resistance 
(Zumft, W.G. (91) 153) 


Monoclonal antibody 
Chlamydia; Histones; Western blot (Vretou, E. (91) 225) 


Muramidase 
Enterococcus hirae; Streptococcus faecalis; Autolysin (Joris, B. 
(91) 257) 


Murein hydrolase 

Minicells of Escherichia coli; Autolytic enzyme; Penicillin-in- 
duced bacteriolysis; Soluble lytic transglycosylase; Phage MS2 
lysis protein; Resting cells (Markiewicz, Z. (91) 119) 












Neutralization 
Cytotonic enterotoxin; Aerolysin; cAMP; PgE,; Aeromonas 
hydrophila (Chopra, A.K. (91) 15) 


Nickel 
Rhodospirillum rubrum; H,-Metabolism; Hydrogenase; 
Phase-separation (Koch, H.-G. (91) 193) 





Nitrite sensor 

Pseudomonas stutzeri; Denitrification; Respiratory nitrite re- 
ductase; Molybdenum co-factor; Transposon Tn5; Chlorate 
resistance (Zumft, W.G. (91) 153) 


Nitrogen fixation 

Actinorhiza; Ammonium assimilation; Immunodetection; 
Root-nodule symbiosis; Western blot; Frankia; Alnus incana 
(Lundquist, P.-O. (91) 141) 


Nucleotide sequence 
Clostridium botulinum; Heavy chain; Immunoscreening (Jung, 
H.H. (91) 69) 


Bacillus caldotenax; Superoxide dismutase; Over-expression 
(Chambers, S.P. (91) 277) 


Octyl ethanolamine 
Antibacterial; Uptake; Pseudomonas pseudoalcaligenes 
(Sandin, M. (91) 147) 


Over-expression 
Bacillus caldotenax; Superoxide dismutase; Nucleotide se- 
quence (Chambers, S.P. (91) 277) 


Pectin-linked growth 

Clostridium thermoautotrophicum; Thermophilic — bacteria; 
Spores; Decimal reduction time; Thermoresistance (Van Rijs- 
sel, M. (91) 171) 


Pectin methylesterase 
Sclerotinia sclerotiorum; Enzyme production; Polygalactur- 
onase (Riou, C. (91) 231) 


Penicillin-binding proteins 
Glycopeptide resistance; B-Lactam hypersusceptibility; Ente- 
rococcus Faecium (A\l-Obeid, S. (91) 79) 


Penicillin-induced bacteriolysis 

Minicells of Escherichia coli; Murein hydrolase; Autolytic 
enzyme; Soluble lytic transglycosylase; Phage MS2 lysis pro- 
tein; Resting cells (Markiewicz, Z. (91) 119) 


Penicillium chrysogenum 
Hyphal tip bursting; Hypotonic shock; Plug formation; Ultra- 
structure; Woronin bodies (Collinge, A.J. (91) 49) 












Peptidoglycan 
y-D-Glutamyl-L-diamino acid endopeptidase II; Bacillus 
sphaericus; Sporulation (Hourdou, M.-L. (91) 165) 


Peroxisomal membrane 
Yeast; Hansenula polymorpha; Candida boidinii; Plant toxin; 
Peroxisome assembly (Sepulveda Saavedra, J. (91) 207) 


Peroxisome assembly 
Yeast; Hansenula polymorpha; Candida boidinii; Plant toxin; 
Peroxisomal membrane (Sepulveda Saavedra, J. (91) 207) 


PgE, 
Cytotonic enterotoxin; Aerolysin; Neutralization; cAMP; 
Aeromonas hydrophila (Chopra, A.K. (91) 15) 


Phage MS2 lysis protein 

Minicells of Escherichia coli; Murein hydrolase; Autolytic 
enzyme; Penicillin-induced bacteriolysis; Soluble lytic trans- 
glycosylase; Resting cells (Markiewicz, Z. (91) 119) 


Phage-resistant mutant 
Plasmid RP4; Conjugative transfer; Escherichia coli (Korn- 


stein, L.B. (91) 97) 


Phase-separation 
Rhodospirillum rubrum; H ,-Metabolism; Hydrogenase; Nickel 


(Koch, H.-G. (91) 193) 


Phenol 
Bioluminescence; Listeria monocytogenes; Chlorhexidine diac- 


etate (Walker, A.J. (91) 251) 


Phospho- B -galactosidase 
Random mutagenesis; Streptococcus mutans (Sato, Y. (91) 


219) 


Photosynthetic apparatus 

Cell-free synthesis; Intracytoplasmic membrane; Membrane 
biogenesis; Reaction center subunit; Rhodobacter capsulatus 
(Troschel, D. (91) 129) 


Photosynthetic bacteria 
Purple bacteria; Earthworms; Rhodomicrobium  vannielii; 
Rhodopseudomonas palustris (Gest, H. (91) 265) 


Phylogenetic 
Restriction fragment length polymorphism; Epidemiology 
(Single, L.A. (91) 85) 


Phylogeny 
Aeromonas allosaccharophila sp. nov.; Taxonomy; 16S rRNA 
(Martinez-Murcia, A.J. (91) 199) 


Pigment production 
Streptomyces avermitilis; Heterologous expression in Es- 
cherichia coli; Escherichia coli (Tibbetts, M.W. (91) 9) 


Plant toxin 

Yeast; Hansenula polymorpha; Candida boidinii; Peroxisome 
assembly; Peroxisomal membrane (Sepulveda Saavedra, J. (91) 
207) 


Plasmid 
Staphylococcus aureus; Replication (Catchpole, I.R. (91) 55) 


Campylobacter; Antibiotic resistance; Conjugal transfer 
(Ansary, A. (91) 125) 


Plasmid RP4 
Phage-resistant mutant; Conjugative transfer; Escherichia coli 


(Kornstein, L.B. (91) 97) 


Plug formation 
Penicillium chrysogenum; Hyphal tip bursting; Hypotonic 
shock; Ultrastructure; Woronin bodies (Collinge, A.J. (91) 49) 


Polygalacturonase 
Sclerotinia sclerotiorum; Enzyme production; Pectin meth- 
ylesterase (Riou, C. (91) 231) 


Propionigenium modestum 
Sodium; ATPase; DNA sequence (Krumholz, L.R. (91) 37) 


Protein receptor 
Chlamydia trachomatis; HeLa cells; Lipids (Joseph, T.D. (91) 
177) 


Pseudomonas pseudoalcaligenes 
Octyl ethanolamine; Antibacterial; Uptake (Sandin, M. (91) 
147) 


Pseudomonas stutzeri 

Nitrite sensor; Denitrification; Respiratory nitrite reductase; 
Molybdenum co-factor; Transposon Tn 5; Chlorate resistance 
(Zumft, W.G. (91) 153) 


Purple bacteria 
Photosynthetic bacteria; Earthworms; Rhodomicrobium van- 
nielii; Rhodopseudomonas palustris (Gest, H. (91) 265) 


Pyruvate 
Leuconostoc mesenteroides; Acetoin; Electron acceptor 


(Nuraida, L. (91) 245) 


Random mutagenesis 
Phospho-B-galactosidase; Streptococcus mutans (Sato, Y. (91) 
219) 


Reaction center subunit 
Cell-free synthesis; Intracytoplasmic membrane; Membrane 
biogenesis; Photosynthetic apparatus; Rhodobacter capsulatus 
(Troschel, D. (91) 129) 
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Recombinant DNA 


Tunicamycin; Streptomyces lysosuperficus; Mapping; Yeast; 


Glycosylation; Complementation (Alex, L. (91) 43) 


Repetitive octapeptides 
Staphylococcus aureus V8 strain; IgG-binding domain; Trans- 
lation start (Finck-Barbangon, V. (91) 1) 


Replication 
Staphylococcus aureus; Plasmid (Catchpole, I.R. (91) 55) 


Resistance 
Carbapenem; Imipenem; Meropenem; Bacteroides fragilis 
(Podglajen, I. (91) 21) 


TEM £B-lactamase; Clavulanic acid; TRC-1; Escherichia coli 
(Thomson, C.J. (91) 113) 


Respiratory nitrite reductase 

Pseudomonas stutzeri; Nitrite sensor; Denitrification; Molyb- 
denum co-factor; Transposon Tn5; Chlorate resistance 
(Zumft, W.G. (91) 153) 


Resting cells 

Minicells of Escherichia coli; Murein hydrolase; Autolytic 
enzyme; Penicillin-induced bacteriolysis; Soluble lytic trans- 
glycosylase; Phage MS2 lysis protein (Markiewicz, Z. (91) 119) 


Restriction fragment length polymorphism 
Phylogenetic; Epidemiology (Single, L.A. (91) 85) 


Rhodobacter capsulatus 
Cell-free synthesis; Intracytoplasmic membrane; Membrane 
biogenesis; Photosynthetic apparatus; Reaction center subunit 
(Troschel, D. (91) 129) 


Rhodomicrobium vannielii 
Photosynthetic bacteria; Purple bacteria; Earthworms; 
Rhodopseudomonas palustris (Gest, H. (91) 265) 


Rhodopseudomonas palustris 
Photosynthetic bacteria; Purple bacteria; Earthworms; 
Rhodomicrobium vannielii (Gest, H. (91) 265) 


Rhodospirillum rubrum 
H,-Metabolism; Hydrogenase; Nickel; Phase-separation 
(Koch, H.-G. (91) 193) 


Root-nodule symbiosis 

Actinorhiza; Ammonium assimilation; Immunodetection; Ni- 
trogen fixation; Western blot; Frankia; Alnus incana 
(Lundquist, P.-O. (91) 141) 


Saccharomyces cerevisiae 
Fumarase; Fumaric acid; Tricarboxylic acid cycle (Kaclikova, 
E. (91) 101) 









Sclerotinia sclerotiorum 
Enzyme production; Polygalacturonase; Pectin methylesterase 
(Riou, C. (91) 231) 








Segment changes 
Double-stranded RNA; Agaricus bisporus; Mitochondria; La 
France (Morten, K.J. (91) 159) 











Small intestine 
Vibrio mimicus; Vibrio cholerae 01; Vibrio cholerae non-01; 
Adherence; Hemagglutinin (Uchimura, M. (91) 73) 







Sodium 
ATPase; Propionigenium modestum; DNA sequence (Krum- 
holz, L.R. (91) 37) 


















































Sodium pump 

Methanogenic bacteria; Formaldehyde conversion; Methyl-te- 
trahydromethanopterin : coenzyme M_ methyltransferase; 
Methanosarcina (Becher, B. (91) 239) 


Soluble lytic transglycosylase 

Minicells of Escherichia coli; Murein hydrolase; Autolytic 
enzyme; Penicillin-induced bacteriolysis; Phage MS2 lysis pro- 
tein; Resting cells (Markiewicz, Z. (91) 119) 


Spores 

Clostridium thermoautotrophicum; Thermophilic — bacteria; 
Decimal reduction time; Thermoresistance; Pectin-linked 
growth (Van Rijssel, M. (91) 171) 


Sporulation 
y-D-Glutamyl-L-diamino acid endopeptidase II; Bacillus 
sphaericus; Peptidoglycan (Hourdou, M.-L. (91) 165) 


16S rRNA 
Aeromonas allosaccharophila sp. nov.; Taxonomy; Phylogeny 
(Martinez-Murcia, A.J. (91) 199) 


Staphylococcus aureus 
Plasmid; Replication (Catchpole, I.R. (91) 55) 


Staphylococcus aureus V8 strain 
IgG-binding domain; Repetitive octapeptides; Translation 
start (Finck-Barbangon, V. (91) 1) 


Streptococcus faecalis 
Muramidase; Enterococcus hirae; Autolysin (Joris, B. (91) 
257) 


Streptococcus mutans 
Random mutagenesis; Phospho-B-galactosidase (Sato, Y. (91) 
219) 


Streptomyces avermitilis 
Pigment production; Heterologous expression in Escherichia 
coli; Escherichia coli (Tibbetts, M.W. (91) 9) 





Streptomyces genetics 
Interspecies recombination; Genetic analysis; Fusion crosses 
(Mirdamadi-Tehrani, J. (91) 187) 


Streptomyces lysosuperficus 
Tunicamycin; Mapping; Yeast; Glycosylation; Recombinant 
DNA; Complementation (Alex, L. (91) 43) 


Superoxide dismutase 
Bacillus caldotenax; Nucleotide sequence; Over-expression 
(Chambers, S.P. (91) 277) 


Taxonomy 
Aeromonas allosaccharophila sp. nov.; Phylogeny; 16S rRNA 
(Martinez-Murcia, A.J. (91) 199) 


TEM £-lactamase 
Clavulanic acid; Resistance; TRC-1; Escherichia coli (Thom- 
son, C.J. (91) 113) 


Temperature 
Death rate; Maximum temperature; Temperature gradient; 
Gradiplate; Klebsiella terrigena (Niemeli, S.1. (91) 181) 


Temperature gradient 
Death rate; Temperature; Maximum temperature; Gradiplate; 
Klebsiella terrigena (Niemela, S.1. (91) 181) 


Thermophile 
DNA-binding protein; Archaeon; Methanogen; Histone; 
Methanothermus fervidus (Stroup, D. (91) 271) 


Thermophilic bacteria 

Clostridium thermoautotrophicum; Spores; Decimal reduction 
time; Thermoresistance; Pectin-linked growth (Van Rijssel, 
M. (91) 171) 


Thermoresistance 

Clostridium thermoautotrophicum; Thermophilic bacteria; 
Spores; Decimal reduction time; Pectin-linked growth 
(Van Rijssel, M. (91) 171) 


Translation start 
Staphylococcus aureus V8 strain; lgG-binding domain; Repeti- 
tive octapeptides (Finck-Barbancon, V. (91) 1) 


Transposon Tn5 

Pseudomonas stutzeri; Nitrite sensor; Denitrification; Respira- 
tory nitrite reductase; Molybdenum co-factor; Chlorate resis- 
tance (Zumft, W.G. (91) 153) 


TRC-1 
TEM £-lactamase; Clavulanic acid; Resistance; Escherichia 
coli (Thomson, C.J. (91) 113) 


Tricarboxylic acid cycle 
Fumarase; Fumaric acid; Saccharomyces cerevisiae (Kaclikova, 
E. (91) 101) 


Tunicamycin 
Streptomyces lysosuperficus; Mapping; Yeast; Glycosylation; 
Recombinant DNA; Complementation (Alex, L. (91) 43) 


Ultrastructure 
Penicillium chrysogenum; Hyphal tip bursting; Hypotonic 
shock; Plug formation; Woronin bodies (Collinge, A.J. (91) 49) 


Uptake 
Octyl ethanolamine; Antibacterial; Pseudomonas pseudoalcali- 
genes (Sandin, M. (91) 147) 


Vibrio cholerae 01 
Vibrio mimicus; Vibrio cholerae non-01; Adherence; Hemag- 
glutinin; Small intestine (Uchimura, M. (91) 73) 


Vibrio cholerae non-01 
Vibrio mimicus; Vibrio cholerae 01; Adherence; Hemagglu- 
tinin; Small intestine (Uchimura, M. (91) 73) 


Vibrio mimicus 
Vibrio cholerae 01; Vibrio cholerae non-01; Adherence; 
Hemagglutinin; Small intestine (Uchimura, M. (91) 73) 


Western blot 

Actinorhiza; Ammonium assimilation; Immunodetection; Ni- 
trogen fixation; Root-nodule symbiosis; Frankia; Alnus incana 
(Lundquist, P.-O. (91) 141) 


Chlamydia; Monoclonal antibody; Histones (Vretou, E. (91) 
225) 


Woronin bodies 
Penicillium chrysogenum; Hyphal tip bursting; Hypotonic 
shock; Plug formation; Ultrastructure (Collinge, A.J. (91) 49) 


Xylanase 
Aspergillus nidulans (Fernandez-Espinar, M.T. (91) 91) 


Yeast 

Tunicamycin; Streptomyces lysosuperficus; Mapping; Glycosy- 
lation; Recombinant DNA; Complementation (Alex, L. (91) 
43) 


Hansenula polymorpha; Candida boidinii; Plant toxin; Peroxi- 
some assembly; Peroxisomal membrane (Sepulveda Saavedra, 
J. (91) 207) 





